Aleksander Cukrowicz 


emerytowany- 6. K. Radca sądu wyższego, kawaler orderu żelaznej korony, 


przeżywszy lat 84, po krótkich cierpieniach, zasnął w Panu dnia 21-g0 Stycznia 1899 roku. 


Pozostałe córki i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
obrzęd pogrzebowy, ktory się odbędzie w Poniedziałek dnia 23-go b. m. o godzinie 3-ciej po południu 
z domu przy ulicy Pijarskiej l 3 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ZAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Wtorek dnia 24 b. m. o godzinie g rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 


